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PART III 
Stores Purchase 


തപാൽവഴി: 


Animal Husbandry Department 

ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി - 299 / 2017. 


2018 മാർച്ച് 5. 


അസ്സൽ - 1,230. 

പകർപ്പ് - 640 . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 21 - 3 - 2018 രാവിലെ 11 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 22 - 3 - 2018 രാവിലെ 11 മണി. 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയ തിയും സമയവും 
22 - 3- 2018 ഉച്ചയ്ക്ക് 2 മണി. 


- മൃഗ സം രക്ഷണ വകു പ്പിനു കീഴിലുള്ള വിതു ര 
ജെഴ്സിഫാമിലെ ( അടിപ്പറമ്പ് പി. ഒ., തിരുവനന്തപുരം- 695 551) 
കന്നു കാ ലി കൾക്ക് നിൽകു ന്ന തിന് ഭക്ഷ്യ യോ ഗ്യ മായ 
ഉണ ക്കിയ വയ്ക്കോൽ ഈ സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്ക് 
മാതം ( 2017 - 18 ) വിത രണം ചെയ്യുന്ന തി നു വേണ്ടി 
(എല്ലാ ചെലവുകളും ചേർത്ത് അതായത് വയ്ക്കോലിന്റെ വില , 
വണ്ടി വാടക , കയറ്റിറക്ക് കൂലി, ഭാര നിർണ്ണയം നടത്തുന്ന 
തിനുള്ള ചെല വു കൾ ഉൾപ്പെടെ ചേർത്ത്) മുദവച്ച് 
ദർ ഘാ സു കൾ ക്ഷണിച്ചു കൊ ള്ളു ന്നു . ഒരു കിലോഗ്രാം 
ഉണക്ക വയ്ക്കോൽ ഫാമിൽ എത്തിച്ച് ഇറക്കി നൽകു ന്ന 
തിനുള്ള റേറ്റാണ് ടെണ്ടറിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത്. 

അടങ്കൽ തുക - 5,00,000 ( നികുതി ഉൾപ്പെടെ). 
നിരതദ്രവ്യം - 5,000 . 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

അസ്സൽ - 1,180 ( ° 1,000 + 18 % ജി.എസ് . റ്റി .) 
പകർപ്പ് - 590 ( 500 + 18 % ജി .എസ് . റ്റി.) 


വില നില നിർ ത്തണ്ട് അ വ സാന തീയതി 
31 - 3 -2018. 


- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില തിരിച്ചു നൽകുന്നതല്ല. 
ദർഘാസ് വില പണമായിട്ടോ മണിയോർഡറായിട്ടോ മാത്രമേ 
സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. മുദ്രവച്ച കവറിൽ ടെണ്ടർ നമ്പർ, തീയതി 
എന്നിവ രേഖ പ്പെടുത്തി സിശ്ചിത സമ യ പ രി ധി യ്ക്ക് കം 
ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, ജെഴ്സി ഫാം , വിതുര, മരു താ മല 
പി . ഒ.- 695 551 എന്ന വിലാസത്തിൽ അയയ്ക്കേ ണ്ടതാണ്. 
വൈകി ലഭിക്കുന്ന ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല . ദർഘാ 
സുകൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോറം 
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ആവശ്യമുള്ളവർ ആയതിന്റെ തുകയും അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. - ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റൽ ഓർഡറുകൾ, സ്റ്റാമ്പുകൾ എന്നിവ 
ദർഘാസ് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ - 200 - ന്റെ മുദ്രപത്രത്തിൽ ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വിലയായി സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ഫോറം 
സമ്മതപ്രതവും ദർഘാസിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വിലയുടെ വി. പി. പി. ആയി അയയ്ക്കുന്നതല്ല . ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ദർഘാസ് 
ഒരു ശത മാ ന ത്തിൽ കുറയാതെയുള്ള തുക (കുറഞ്ഞത് 

ഫോറത്തിന്റെ വില ( നികുതിയുൾപ്പെടെ) - 381 ആയിരിക്കും. 
- 1,500 ) ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ, ജെഴ്സിഫാം, വിതുരയുടെ 
പേരിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള ഡിമാന്റ് ഡാഫ്റ്റായി നിരതദ്രവ്യം 

- ദർഘാസിൽ കാണിക്കുന്ന നിരക്കുകൾക്ക് 2018 മാർച്ച് 31 
സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ് . നിര ത ദ വ്യവും സമ്മ ത പ്രതവും 

വരെ പാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് 
ഉള്ളടക്കം ചെയ്യാത്ത ദർഘാസുകൾ നിരസിക്കു ന്ന താണ്. ഫോറത്തിനോടൊപ്പം - 200- ന്റെ വിലയുള്ളമുദ്രപ്പത്രത്തിൽ 
കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ ഓഫീസിൽ ഉടമ്പടിയും നിരതദ്രവ്യമായി - 3,400 - ന്റെ ഡിമാന്റ് ഡ്രാഫ്റ്റം 
നിന്നും ലഭ്യമാണ്. ടെണ്ടർ നടപടികൾ മുന്നറിയിപ്പില്ലാതെ നൽകേണ്ടതാണ്. 
നീട്ടി വയ്ക്കു ന്ന തിനോ നിർത്തിവയ്ക്കു ന്ന തിനോ ഉള്ള 
അധികാരം ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. 

No. A2 -1483 / 2016 (10). 

| 19th February 2018. 

Sealed tenders are invited for the purchase of UPS for 
ജെഴ്സിഫാം, 

- ( ഒപ്പ്) 

an amount not exceeding - 3 , 40 , 000 under the scheme 
വിതുര. 

ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ. Infrastructure Grants to the Universities and Colleges 

under Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan (RUSA ). 


Collegiate Education Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ എ2- 1483/ 2016 (10 ). 


2018 ഫെബ്രുവരി 19. 


- 2017 - 18 സാമ്പത്തികവർഷം കോട്ടയം ഗവൺമെന്റ് 
കോളേജിൽ റൂസ്സ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി - 3,40, 000 - ന്റെ 
യു . പി.എസ്. വാങ്ങുന്നതിനായി മുദ്രവെച്ച ദർഘാസുകൾ 
ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകളുടെ കവറിനു പുറത്ത് 
“2017 - 18 സാമ്പത്തികവർഷം കോട്ടയം ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ 
റൂസ്സ പദ്ധതി യിൽ യു . പി . എ സ്. വാങ്ങു ന്ന തിനുള്ള 
ദർഘാസുകൾ എന്നെഴുതി പിൻസിപ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
കോളേജ്, കോട്ടയം, നാട്ടകം പി . ഒ., പിൻ- 686 013, കോട്ടയം 
എന്ന വിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരേണ്ടതാണ്. 


ദർഘാസുകൾ 22 - 3 - 2018 -ാം തീയതി ഒരു മണിവരെ 
സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. താമസിച്ചു കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ 
സ്വീകരിക്കുന്നതല്ല. ദർഘാസുകൾ 2018 മാർച്ച് മാസം 22 -ാം 
തീയതി പകൽ 2 മണിക്ക് ദർഘാസുകാരോ അംഗീകൃത 
പ്രതിനിധികളോ ഹാജരുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ 
തുറക്കുന്നതാണ്. 2018 മാർച്ച് മാസം 22 -ാം തീയതി അവധി 
ദിവസമായി വന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത പ്രവൃത്തി ദിവസം പകൽ 
1 മണിവരെ ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും 2 മണിക്ക് 
ദർഘാസുകാരോ അംഗീകൃത പ്രതിനിധികളോ ഹാജരുണ്ടെങ്കിൽ 
അവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. 


The envelope containing the tender should be 
superscribed “ Tender for the purchase of UPS under the 
scheme Infrastructure Grants to the Universities and 
Colleges under Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan 
(RUSA )” and addressed to the Principal, Government 
College , Kottayam , Nattakom P. O ., Kottayam -686 013 . Last 

date for the receipt of tender is 22 - 3 -2018 . Late tenders 
- will not be accepted. The tenders will be opened at 2 p. m . 

on 22 - 3 - 2018 in the presence of such tenderers or 
their authorised representatives who may be present 
at that time. 

Intending tenderers may on application to 
the Principal, Government College , Nattakom P. O ., 
Kottayam obtain the requisite tender forms on which 
tenders should be submitted. Application for tender form 
should be accompanied by a cash remittance of - 762 
( including GST ) which is the price fixed for a form and 
which is not refundable under any circumstances. Demand 
Draft for ^ 762 on the local Branch of S . B . I. drawn in 
favour of the Principal, Government College, Kottayam and 
self addressed stamped cover should be enclosed with the 
application for tender forms to be sent by post . 

The tender forms are not transferable . Sale of tender forms 
- will not be closed at 1 p . m . on 22- 3 - 2018 . Cheques, 

Postage Stamps etc . will not be accepted towards the 

cost of tender forms nor will the forms be sent per V . P. P . 
- Duplicate tender forms, if required will be issued at - 381 
( inclusive of Taxes) per copy . 

- The rate quoted should be valid up to 31- 3- 2018. The 
articles should be supplied within 30 days on receipt of 
the supply order , in concerned Department at your 
expense. Rates, Tax and condition of supply of articles 
should clearly be stated separately in respect of each of 
them . An agreement in the prescribed form in Kerala 
Government Stamp Paper Worth - 200 should be enclosed 
with the tender. 


ദർഘാസ് ഫോറം 2018 മാർച്ച് മാസം 22 -ാം തീയതി 
ഒരു മണിവരെ കോളേജ് ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 
ത പാ ലിൽ ദർഘാസ് ഫോറം ലഭിക്കേണ്ടവർ ദർഘാസ് 
ഫോറത്തിന്റെ വിലയായ - 762 ( നികുതി ഉൾപ്പെടെ) - ന്റെ 
ഡിമാന്റ് ഡാം തപാൽ ഒട്ടിച്ച മേൽവിലാസം എഴുതിയ 
കവറ് സഹിതം അപേക്ഷ നൽകേ ണ്ട താ ണ് . ദർഘാസ് 

ഫോറ ത്തിന്റെ വില ഒരു കാര ണവ ശാലും തിരികെ 
നൽകുന്നതല്ല. ദർഘാസ് ഫോറങ്ങൾ കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ 
പാടു ള്ള ത ല്ല . ദർഘാസ് ഫോറ ത്തിന്റെ വിൽപ്പന 
2018 മാർച്ച് മാസം 22 - ാം തീയതി പകൽ 1 മണിക്ക് 
അവസാനിക്കുന്നതാണ്. 
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- The tender should be accompanied by an EMD of 
1 % (one percent) of the total cost of the articles tendered 
for, either in cash or crossed Bank Draft or TSB deposits 
or Government pronote of Bank Guarantee or NSL . 
Tenders without sufficient EMD will be rejected . EMD will 
carry no interest. Firms who are exempted from EMD 
should furnish attested copy of exemption orders. 

More details can be had from College Office. Cash 
transaction hour in this office is 10 a . m . to 2 p . m . 

The undersigned will have the right to cancel or 
extend the tender at any time without further notice . 


Government College, 
Kottayam. 


(Sd.) 
Principal. 


No. S/1400 (3P )/2017. 

26th February 2018. 
Sealed competitive tenders are invited in the 
prescribed proforma for the Supply and installation of 
Modern CCTV to Government Mental Health Centre , 
Kozhikode from approved persons/ firms as a part of 
utilization of Plan Fund 2017 -18 . 

Estimated Cost - 4,00,000. 
Cost of tender form : 

Original - 1 ,200 + GST 12 %. 

Duplicate - 600 + GST 12 %. 
Last date and time for issue of tender form — Up to 
3 p. m . on 21- 3-2018 . 

Due date and time for receipt of tender - 2 .30 p . m . on 
22 -3- 2018 . 

Date and time for opening of tender — 3 p.m . on 
22 -3- 2018. 
• The tender should be addressed to " The 

Superintendent, Govt. Mental Health Centre , 
Kozhikode” in a sealed cover. Late tenders will not 
be accepted . 
EMD 1 % (One percent) of rate quoted should be 
remitted along with the execution of agreement. 
The successful bidder will have to produce a 
security deposit equal to 5 % of the total quoted 
value. 


Health Services Department 
ദർഘാസ്/ ലേലപ്പരസ്യം 

(1) 
നമ്പർ എസ് / 1400 ( 3P )/ 2017. 

2018 ഫെബ്രുവരി 26. 
- കോഴിക്കോട് മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് സി. സി. ടി . വി. 
വാങ്ങി ഇൻ സ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന് താഴെ പറയുന്ന 
നിബ ന്ധ ന കൾക്ക് വിധേ യ മായി അതു മായി ബന്ധപ്പെട്ട 
വ്യക്തികളിൽ നിന്നും പരിചയ സമ്പന്നരായ കരാറുകാരിൽ 
നിന്നും മുദ്രവെച്ച് ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

- ദർഘാസ് നമ്പരും തീയതിയും - എസ്)/1400 ( 3P )/ 2017 , 
26 - 2 - 2018 . 


അടങ്കൽ തുക - 4,00,000. 
നിരതദ്രവ്യം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന വിലയുടെ 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ " 1,200 + 12 % GST . 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - - 600 + 12 % GST . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന നട ത്തുന്ന തീയതിയും 
സമയവും 21- 3 - 2018 വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും- - 22 -3 - 2018 ഉച്ചയ്ക്ക് 2.30 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും -- 22 - 3 - 2018, 
3 മണി. 

ദർഘാസ് അയച്ചു കൊ ടു ക്കേ ണ്ട ഉദ്യോ ഗസ്ഥന്റെ 
മേൽവിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് മാനസികാരോഗ്യ 
കേന്ദ്രം, കോഴിക്കോട്. 
• സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് സംബ ന്ധിച്ച് കേരള സർക്കാർ 

പുറ പ്പെ ടു വി ക്കുന്ന വ്യവസ്ഥ കൾ പാലിക്കു വാൻ 
ദർഘാസുകാരൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥനാണ്. 
യാതൊരു കാര ണവും കൂടാതെ ദർഘാസ് റദ്ദ് 
ചെയ്യു വാ നുള്ള പൂർണ്ണ അധികാരം സൂപ ണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 
- 200 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % 
നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ട 
താണ്. 
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഓഫീസ് 
( പവർ ത്തി സമയത്ത് ഓഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. 


The unit price of each items should be quoted in 
the tender inclusive of all taxes, GST, duties etc. 
In case any difference or dispute arisen in 
connection with the contract, all legal proceedings 
relating to the matter shall be instituted in the 
Court within whose jurisdiction the purchasing 
officer voluntarily resides. 
The undersigned reserves the right to reject or 
cancel the tender on without assigning any reason 
whatever and his decision will be final. 
Details including specifications regarding the items 
tendered if any can be obtained from 
the RMO / Store section of the Office /Store 
Superintendent on all working days during office 
hours . 


An agreement has to be executed by you in the 
prescribed proforma on Kerala Stamp Paper worth 
- 200 with all the guarantee/warranty /onsite service 
details (with contact number ). 
Invoice in triplicate should be submitted for 
payment will be released only after the satisfactory 
report from the concerned with sanction of the 
undersigned. 
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• 


( 2 ) 


If any technical problems affect the supplied items, 
you should provide your onsite service on 
telephone call or message or even on all any 
electronic media within due time. 


Any laxity or any time lapsed will be treated as 
negligence on your part and the time gap will be 
treated as an extension of the gurantee /warranty 
period . 
Violation of the agreement or any loss or damage 
will be seriously viewed and has to be 
compensated or else may lead to further strict 
actions . 


- നമ്പർ എസ് / 1400( 4E )/ 2017 . - 
unnaE ) 12017 , 

2018 ഫെബ്രുവരി 27. 
കോഴിക്കോട് മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലേക്ക് ലാബ് 
സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് താഴെ പറയുന്ന നിബന്ധനകൾക്ക് 
വിധേയമായി അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നും 
പരിചയ സമ്പന്നരായ കരാറു കാ രിൽ നിന്നും മുദവെച്ച 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പരും തീയതിയും - എസ്/ 1400( 4E ) / 17 , 
27 - 2 -2018. 


The items quoted in the tender should be 
confirmed to IS standards by reputed manufacturer. 
Samples should be forwarded if called for and 
unapproved samples should be taken back by the 
tenderers at their own cost. The approved 
samples may or may not be returned at the 
description of the undersigned . Tenderers whose 
samples are received late will not be considered , 
Samples should be forwarded under separate 
cover duly listed and the corresponding 
number of item in the tender schedule should 
also be noted in the list of samples. Tenders for 
the supply of material are liable to be rejected 
unless samples, if called for, of the materials 
tendered for are forwarded . 
All terms and conditions in tender form are 
applicable to this tender . 


അടങ്കൽ തുക - 4,25,000. 
നിരതദ്രവ്യം രേഖപ്പെടുത്തുന്ന വിലയുടെ 1 %. 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 
- ഒറിജിനൽ - - 1,300 + 12 % GST . 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - - 650 + 12 % GST . 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പന നടത്തുന്ന തീയതിയും 
സമയവും 21- 3 - 2018 വൈകുന്നേരം 3 മണിവരെ. 

- ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 22 - 3 -2018 ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 22 - 3- 2018 
ഉച്ചയ്ക്ക് 12 .30 മണി. 

- ദർഘാസ് അയച്ചു കൊ ടു ക്കേണ്ട ഉദ്യോ ഗസ്ഥന്റെ 
മേൽവിലാസം - സൂപ്രണ്ട്, ഗവൺമെന്റ് മാനസികാരോഗ്യ 
കേന്ദ്രം, കോഴിക്കോട്. 
• സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് സംബ ന്ധിച്ച് കേരള സർക്കാർ 
പുറ പ്പെ ടു വി ക്കുന്ന വ്യവസ്ഥ കൾ പാലിക്കു വാൻ 
ദർഘാസുകാരൻ ബാദ്ധ്യസ്ഥനാണ്. 
യാതൊരു കാര ണവും കൂടാതെ ദർഘാസ് റദ്ദ് 
ചെയ്യു വാ നുള്ള പൂർണ്ണ അധികാരം സൂപ ണ്ടിൽ 
നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും. 
- 200 വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ നിശ്ചിത 
മാതൃകയിലുള്ള സമ്മതപത്രം വാഗ്ദത്ത തുകയുടെ 1 % 
നിരതദ്രവ്യത്തോടുകൂടി ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ട 
താണ്. 
ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഓഫീസ് 
പവർ ത്തി സമയത്ത് ഓഫീസിൽ നിന്നും 
ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. 


• 


Special conditions, if any, will be intimated later. 


Details of Items 


Sl. 
No. 


Name of Items 


Quantity 
Required 


- 


4 


32 channel nvr- 4 sata interfaces 
for 2 hdds, real time recording, 
output: HDMI & VGA 
IR Camera full HD 1080 - 33 
Surveillance storage 4 TB Capacity 2 
16 port POE Switch 10/100/1000 
POU Switch 10/100/1000 
Rj 45 Connector 
Cat 6 -cable 305 mtrs. approx 

4 roll 
Metal Case for protecting camera 

- 33 
Camera nvr fixing & configuration charge 
Cabling cost (including labor and PVC conduit ) 
Three year Warranty 


No. S/ 1400(4E )/ 2017. 

27th February 2018. 
Sealed competitive tenders are invited in the 
prescribed proforma for the purchase of Lab items to 
Government Mental Health Centre , Kozhikode from 
approved persons /firms as a part of utilization of Plan 
Fund 2017 -18. 

Estimated Cost _ - 4,25 , 000. 
Cost of tender form : 

Original - - 1 ,300 + GST 12 %. 

Duplicate — ^ 650 + GST 12 % . 
Last date and time for issue of tender form - Up to 
3 p . m . on 21- 3- 2018. 

- Due date and time for receipt of tenders _-12 p. m . on 
22 - 3 -2018. 


11 
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descretion of the undersigned. Tenderers whose 
samples are received late will not be considered , 
Samples should be forwarded under separate 
cover duly listed and the corresponding 
number of item in the tender schedule should 
also be noted in the list of samples . Tenders for 
the supply of material are liable to be rejected 
unless samples, if called for, of the materials 
tendered for are forwarded . 
All terms and conditions in tender form are 
applicable to this tender. 
Special conditions, if any, will be intimated later. 

Details of Items 


• 


SI. 


No. 


Name of Items with 

Quantity 
specifications 
Installing the Clinical Laboratory 
Software 
Non Clinical Thermometer -0°C to 200°C 2 
Digital thermometer for refrigerator 
Room temperature measuring wall 
thermometer 


Equipment-Metal Stand (3x3000 ) 


ELISA Reader 


10 


ELISA Automatic Washer 


Date and time for opening of tender — 22 -3-2018 on 
12 .30 p.m . 
• The tender should be addressed to “ The 

Superintendent, Govt. Mental Health Centre, 
Kozhikode” in a sealed cover. Late tenders will not 
be accepted . 
EMD 1 % (One percent) of rate quoted should be 
remitted along with the execution of agreement. 
The successful bidder will have to produce a 
security deposit equal to 5 % of the total quoted 
value. 
The unit price of each items should be quoted in 
the tender inclusive of all taxes, GST, duties etc . 
In case any difference or dispute arisen in 
connection with the contract, all legal proceedings 
relating to the matter shall be instituted in the 
court within whose jurisdiction the purchasing 
officer voluntarily resides. 
The undersigned reserves the right to reject or 
cancel the tender on without assigning any reason 
whatever and his decision will be final. 
Details including specifications regarding the items 
tendered if any can be obtained from 
the RMO /Store section of the Office / Store 
Superintendent on all working days during office 
hours. 
An agreement has to be executed by you in the 
prescribed proforma on Kerala Stamp Paper worth 
- 200 with all guarantee /warranty /onsite service 
details (with contact number). 
Invoice in triplicate should be submitted for 
payment will be released only after the satisfactory 
report from the concerned with sanction of the 
undersigned . 
If any technical problems affect the supplied items, 
you should provide your onsite service on 
telephone call or message or even on all any 
electronic media within due time. 
Any laxity or any time lapsed will be treated as 
negligence on your part and the time gap will be 
treated as an extension of the gurantee /warranty 
period . 
Violation of the agreement or any loss or damage 
will be seriously viewed and has to be 
compensated or else may lead to further strict 
actions. 
The items quoted in the tender should be 
confirmed to IS standards by reputed manufacturer. 
Samples should be forwarded if called for and 
unapproved samples should be taken back by the 
tenderers at their own cost. The approved 
samples may or may not be returned at the 


Government Mental Health Centre , 
Kozhikode . 


(Sd .) 
Superintendent 


Industrial Training Department 

ദർഘാസ് പരസ്യം 
MMJO OA2- 105 / 2018 . 

2018 OROMOVON 7. 
- വ്യാവസായിക പരിശീലന വകു പ്പിന്റെ കീഴിൽ 
Loudovol092m D2O200008 nomorogº 009). S1.009).- 108 
ഇലക് ടോണിക് മെക്കാനിക് ടേഡിലെ ടയി നിം ഗിന് 
ആവ ശ്യ മായ മൊബൈൽ ഫോണുകൾ, ടി . വി . എന്നിവ 
വിത രണം ചെയ്യുവാൻ താൽപ്പര്യമുള്ള സ്ഥാപ ന ങ്ങ ളിൽ 
നിന്നും മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 


കമ 
നമ്പർ 


ഇനം 


വ്യത്യസ്ത ഇനത്തിലുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ 
( @ YO MOGLwoolwo ) 
വ്യത്യസ്ത ഇനത്തിലുള്ള സ്മാർട്ട് ഫോണുകൾ 
( MMcWom ) 
വ്യത്യസ്ത ഇനം സെൽ ഫോണു ക ൾ ക്കു ള്ള 
ചാർജർ കോഡുകൾ 
2008 .M1. 1. sl. 1 . (21" ) 
2008. M . W . sl. 01 . ( 21" ) 
ഹോം തിയേറ്റർ സിസ്റ്റം 


Gaz . No . 12 / 2018 /DTP (Stores Purchase ). 
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ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - - 400 + 12 % GST. 


Last date and time of sale of tender form 
9 -3 -2018 , 3 p. m . 


- ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ്- 200 + 12 % GST . 


- ദ ർ ഘാസ് ഫോറം വിൽപ്പ നയുടെ അ വ സാ ന 
തീയതിയും സമയവും 9 - 3 - 2018 , 3 മണി. 


- ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 23 - 3 - 2018 , 5 മണി. 


ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 
24 - 3 - 2018 , 11 മണി. 


- ദർഘാസ് വില പണമായോ മണിയോർഡറാ യോ 
മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ. ദർഘാസ് നമ്പർ, തീയതി 
എന്നിവ രേഖപ്പെടുത്തിയ മുദ്രവച്ച കവറുകൾ പ്രിൻസിപ്പാൾ, 
ഗവ . ഐ . ടി . ഐ ., കുറുമാത്തൂർ, കുറുമാത്തൂർ പി . ഒ ., 
കരിമ്പം ( വഴി), കണ്ണൂർ- 670 142, കേരള ( സ്റ്റേറ്റ്) എന്ന 
വിലാസത്തിൽ അയക്കേണ്ടതാണ്. താമസിച്ചു ലഭിക്കുന്ന 
ദർഘാസുകൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. ഒറിജിനൽ ദർഘാസ് 
പമാണത്തോടൊപ്പം ആകെ വിലയുടെ ഒരു ശതമാനം 
നിര ത ദ വ്യവും - 200 തുകയ്ക്കുള്ള കേരള സർക്കാർ 
മുദ്രപത ത്തിൽ പാഥ മിക കരാർ പ്രതവും ഉണ്ടാ യി രി 
ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ മൂന്ന് മാസം 
വരെ വില നിരക്ക് പ്രാബല്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. 
അല്ലാത്തപക്ഷം ദർഘാസുകൾ യാതൊരു കാരണവശാലും 
പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള കമ്പനികൾക്ക് 
മുദപ്രതം ആ വ ശ്യ മാ ണ ങ്കിൽ 225 പത്യ കം 
മണിയോർഡറായി അയച്ചുതന്നാൽ മുദ്രപത്രം വാങ്ങി അയച്ചു 
തരുന്നതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണം കൈമാറ്റം ചെയ്യുവാൻ 
പാടുള്ളതല്ല. കേരള സംസ്ഥാനത്തിൽ ദർഘാസ് ( ടെൻഡർ) 
പുതുക്കിയ സ്റ്റോർ പർച്ചേസ് മാന്വ ലിനും അ നു ബ ന്ധ 
ചട്ടങ്ങൾക്കും വിധേയമായിരിക്കും. 


Last date and time of receipt of sealed tender 
form - 23 -3- 2018, 5 p. m . 

Date and time of opening of sealed tenders 
24-3 - 2018, 11 a . m . 

The cost of tender forms will be accepted only by 
Cash or Money Order. Sealed tenders should be 
superscribed with Tender No. and date addressed to “ The 
Principal, Govt. ITI, Kurumathur, Kurumathur P. O ., 
Karimbam ( Via ), Kannur-670 142, Kerala ( State) . Late 
tenders will not be accepted . One percentage of the total 
cost quoted should be remitted as Earnest Money 
Deposit. The tender in original should be accompanied 
with preliminary agreement worth - 200 in Kerala Stamp 
Paper otherwise the tender will not be considered . The 
validity period of price quoted should be for three months 
from the date of opening of tenders otherwise the tenders 
will be rejected . Stamp Paper will be forwarded to the firms 
outside Kerala, if required by remitting - 225 separately by 
Money Order. Tender forms are not transferable . The 
tender should be in compliance with Revised Stores 
Purchase Manual and related Rules . 


Office of the Principal, 
Govt. ITI, Karumathur, 
Kannur. 


(Sd.) 
Principal. 


Irrigation Department 
E - TENDER NOTICE 


No. K2 - 105/ 2018 . 


7th February 2018 . 


No. CE ( MECH )/ T /27/2017- 18/SN ) 


Sealed competitive tenders are invited for the 
supply of Smart Phones and LCD , LED TV for the 
training purpose of Electronic Mechanic Trade at 
Govt. ITI, Kurumathur. 


Sl. No . 


Items 


- 1 
| 2 

3 


Smart Phones of different make ( Android) 
Smart Phones of different make ( Windows) 
Cell phones power source with charger cords 

for different cell phones 
| LCD TV (21 ") 
LED TV (21 ") 
Home Theatre System 


No. CMU /P /1478/2017. 

21st February 2018 . 
The Superintending Engineer & Deputy Chief 
Engineer, Mechanical, PWD , Irrigation Department, 
Thiruvananthapuram for and on behalf of the Governor 
of Kerala invites e-tender from the original manufacturer 
or their authorized dealers for the “ Supply of 50 HP HSC 
lift pump set for LI scheme at Vellupadavu -Pulakkulam 
Padasekharam in Pandanadu Panchayat under Minor 
Irrigation Division , Chengannur ” . 

In accordance with respective specification for 
supply of pump set as shown in tender schedule of this 
tender document, the tender is to be submitted as 
e -tenders through http ://etenders.kerala .gov.in . Since this 
is an e -tender , only those bidders who have enrolled in 
the above portal with their own digital signature 
certificate (DSC) can participate in the tender . E -tender 
document and other details can be obtained from the 
above portal. 


5 


6 


Cost of tender form : 

Original - 400 + 12 % GST 
Duplicate = 200 + 12 % GST 
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EMD (Online payment) — “ 8,500 . 

Cost of tender documents — “ 1,700 + 18 % as GST 
( Total “ 2 ,050 ) 


Document sale starting date and time 
22- 2 - 2018 at 10 a . m . 


Date and time of commencement of online bid 
submission - 22 -2- 2018 at 11 a. m . 

Date and time of closing of online bid submission 
22 -3 - 2018 at 5 p . m . 

Due date and time for receipt of Hard Copy of bid 
26 -3 -2018 at 1 p . m . 


Date and time of opening of bid - 26 - 3 - 2018 at 
2 . 30 p . m . 


The bidders shall submit the hard copy of the bid 
containing the documents as noted in the above paras 
in sealed envelope. The sealed envelope addressed to the 
Superintending Engineer & Deputy Chief Engineer, PWD, 
Mechanical, O /o the Chief Engineer, Mechanical, 
Thiruvananthapuram should reach in this office on or 
before the time specified above . The envelope should be 
superscribed with tender No ., due date and name of work . 

Tenders will be opened online in the presence of 
such bidders or their authorized representatives 
present at the prescribed time of opening before the 
Superintending Engineer & Deputy Chief Engineer , PWD, 
Mechanical, O /o the Chief Engineer, Mechanical, 
Thiruvananthapuram . If date fixed for opening happens 
to be a holiday or due to net failure the tender will be 
opened in the next working day at same time and place. 

The right to accept or reject of e -tender without 
assigning any reason is vested with the Superintending 
Engineer & Deputy Chief Engineer , Mechanical, PWD , 
Thiruvananthapuram . 

The bidder is advised to submit the bids well before 
the stipulated date and time to avoid any kind of network 
issues, traffic congestions etc . In this regard , the 
department shall not be responsible for any kind of such 
issues faced by the bidder. All the rules related to tender 
in Irrigation Department along with the rules and 
regulation prescribed for e -tenders by the Government of 
Kerala shall be applicable to this tender. 

The bidder should have the GST registration and the 
registration number should be furnished in the tender 
documents . 


Bidders shall remit the tender document fee and 
EMD using the online payment option of e-procurement 
system only . Bidders are advised to visit 
downloads section of e - procurement website 
http :// etenders.kerala . gov.in for detailed instructions on 
making online payment using internet banking facility of 
SBI or by NEFT facility . In the bid , the following 
documents should be submitted by online . 

1. BOQ duly filled up and signed . 
2. Technical data sheet duly filled up and signed . 
(a ) If any more information to be furnished , 

separate data sheet shall be attached for 
additional information . 


Office of the Chief Engineer, 
Mechanical, 
Thiruvananthapuram . 


GANESH , P. S ., 
Superintending Engineer 

and Deputy Chief 
Engineer, Mechanical 

(PWD ). 


Police Department 
TENDER NOTICE 


(b ) Scanned copy of family curve, performance 

curve etc . should be attached . 
3 . E -payment form duly filled and signed . 
4 . Proof of original manufacturer/authorized 

dealers attested copy of same. 
5. Scanned copy of preliminary agreement 

executed in Kerala Stamp Paper worth ™ 200 . 
6 . EMD exemption certificate ( if any) should be 

submitted online. 
7. Other details if any required to be furnished in 

the special condition . 
8. Form No. 14 duly filled and signed . 

9. Tender Notice and Special condition of Tender 
duly signed . 

Hard copy of all the above documents should be 
submitted on or before 26 - 3 - 2018 at 1 p . m . Tenders 
received after the due date and time will be considered 
as non - responsive and will be rejected . 


No. E1-11208 /2018/ DR . 

6th March 2018 . 
Sealed tenders are invited for the regular refilling of 
toner and replacement of toner cartridge , drum and other 
spares if necessary for the 115 numbers of computer laser 
printers available in the Police Stations/ Circle Offices/ 
Women Cell/DySP Offices/AR Camp and District Police 
Office in the Kozhikode Rural District to be refilled on 
demand for the period from 1 -4 - 2018 to 31- 3 - 2019. The 
model numbers of the printer machines are furnished 
below . 
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Sl. No 


Printer Name 


Quantity (Nos.) 


1 . 


HP 1007 


HP 2015 


Conditions 
Every tenderer should remit one percentage as 
EMD ie , 2 ,500 in favour of “ District Police Chief , 
Kozhikode Rural” either through DD or Cash 
remittance at this office . 
The tenderer should enclose an agreement as 
prescribed in tender forms in stamp paper worth 
- 100 . 


HP 1522 


HP 1020 


HP 1108 
HP 1120 


HP 1505 


3. The successful tenderer should sign an agreement 
- in stamp paper worth - 100 and deposit 5 % value 

of the contract as security deposit . Further details 
can be had from the office of the undersigned 
during office hours . 


HP M 1005 


HP 1606 


Ricoh 2900 


Canon 6018 


District Police Office, 
Kozhikode Rural, 
spkkdrl.pol @ kerala .gov.in 


| M. K . PUSHKARAN IPS , 

District Police Chief. 


Canon 2900 


Canon 8320 


Canon MF 3010 


Technical Education Department 


ലഘദർഘാസ് പരസ്യം 


Panasonic 
KXMB 1500 


നമ്പർ പി5 - 1291/ 2018/ CET. 


2018 ഫെബ്രുവരി 23. 


Samsung 
SCX 3401 


-- തിരു വ ന ത പുരം എഞ്ചിനീ യ റിംഗ് കോളേജിലെ 
Over head tank - ൽ നിന്നും ക്യാമ്പ സിൽ കുടിവെള്ള 
വിതരണം നടത്തുന്നതിന് പുതിയ പി . വി. സി . പൈപ്പ് ലൈൻ 
ഇടു ന്ന തിന് താൽ പ ര്യമുള്ള സ്ഥാപ ന ങ്ങ ളിൽ നിന്നും 
ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 11 /18/P5/ CET/ CCE 

www .etenders.kerala .gov.in 20m oongloei mmit 
| 2018 _DTE _192786 _1 

( കൂടു തൽ വിവ ര ങ്ങ ൾ www .cet.ac . in / 
- www. etenders.kerala.gov.in - ൽ ലഭ്യമാണ്.) 


നിരതദ്രവ്യം - - 2,577 


അടങ്കൽ തുക - 2,57,700 


Intending tenderers may submit their applications to 
the District Police Chief, Kozhikode Rural , Vatakara 
673 105, and obtain the requisite tender form in which the 
tender E1- 11208/2018/DR , M. K . Pushkaran IPS, District 
Police Chief should be submitted . Applications for the 
tender forms should be accompanied by a receipt for cash 
remittance of · 672 ( including GST ) remitted at the 
District Police Office, Kozhikode Rural and the said 
amount is not refundable at any circumstances. The 
tender forms are not transferable . Date and time of 
closing the issue of tender forms will be on 20 -3 - 2017 at 
4 p . m . Last date and time of receipt of tender is 20 -3 - 2017 
at 4 p . m . Cheque/ Draft /Postal Order and Postage Stamps 
will not be accepted towards the cost of tender forms and 
tender forms will not be send by VPP or either. Duplicate 
tender form if required will be issued at · 336 ( including 
GST ) per copy. The envelope containing tender should be 
superscribed “ Tenders for Refilling of Toner of Computer 
Laser Printers of Kozhikode Rural District Police ” with 
tender number and addressed to the District Police Chief, 
Kozhikode Rural, Puthuppanam P. O ., Vatakara -673 105. 
The tenders will be opened at 11 a. m . on 21- 3 - 2017 in 
the presence of such tenderers or their authorised persons 
who may be present at that time. 


ദർഘാസുകളുടെ വില - 708 ( 600+ 18 % GST ) 

www.etenders. kerala. gov.in എന്ന സൈറ്റ് മുഖേന 
സമർപ്പിക്കേണ്ട അവസാന തീയതിയും സമയവും 26 - 3 - 2018, 
3 മണി 


- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 30 -3 - 2018 , 
11 മണി. 

- ദർഘാസ് വിലയും നിരതദവ്യവും ഓൺലൈനായി 
അടയ്ക്കേണ്ടതാണ്. ദർഘാസ് പ്രമാണത്തോടൊപ്പം - 200 
വിലയുള്ള കേരള മുദ്രപത്രത്തിൽ പ്രാഥമിക കരാർ പ്രതവും 
അപ്ലോഡ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. 

- ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതി മുതൽ ആറ് മാസം വരെ 
വില നിരക്കിന് പ്രാബല്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ്. 


402 


20th MARCH 2018 ] 


STORES PURCHASE 


433 


No . P5- 1291/ 2018/ CET. - 

23rd February 2018. 
Tenders are invited for Laying of new PVC pipe line 
from the Over Head Tank for drinking water supply in the 
campus to College of Engineering, Thiruvananthapuram . 

Tender No — 11 /18/P5/CET/CCE . 
ID in www .etenders .kerala . gov. in 2018 _DTE _ 192786 _ 1 

(For more details visit www . cet . ac . in / 
www .etenders.kerala.gov. in ) 

Estimated Cost - 2,57,700 
EMD 2 ,577 
Cost of Tender form - 708 ( - 600 + 18 % GST ) 

Last date and time for uploading the documents in 
the website www. etenders. kerala . gov.in - 26 - 3 - 2018 , 
3 p . m . 

Date and time of opening of tender — 30 - 3 - 2018 , 
11 a . m . 


ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന കവറിന്റെ പുറ ത്ത് 
ദർഘാസ് നമ്പരും സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
എഴു തി യിരി ക്കേണ്ടതാ ണ് . ചെക്കുകൾ, പോസ്റ്റേജ് 
സ്റ്റാമ്പുകൾ, ഡാറ്റുകൾ മുതലായവ ദർഘാസുകളുടെ 
വില യായി സ്വീക രി ക്കു ന്ന ത ല്ല . ദർഘാസുകൾ 
സമർപ്പിക്കുന്നവർ - 200 വില യുള്ള മുദ്രപത്ര ത്തിൽ 
എഗ്രിമെന്റ് ഒപ്പിട്ട് നൽകേണ്ടതും ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുന്ന 
മൊത്തം വിലയുടെ 1 % നിരതദ്രവ്യം കെട്ടിവയ്ക്കേണ്ടതുമാണ്. 
എഗ്രിമെന്റ്/ നിര ത ദ വ്യം ഇല്ലാത്ത എല്ലാ ദർഘാസുകളും 
നിരസിക്കു ന്ന താണ്. ദർഘാസുകളോടൊപ്പം നൽകേണ്ട 
സാധനങ്ങളുടെ വിശദമായ പെസിഫിക്കേഷൻ ഓഫീസിൽ 
നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


- No. A1 / 2994/ 2017. 


- 3rd March 2018. 


The tender cost and EMD will be remitted through 
e- Payment facility provided by the e - Procurement system . 
An agreement in Kerala Stamp Paper value - 200 must be 
executed and signed and scanned copy must be uploaded 
along with other tender documents. 


Sealed tenders are invited for the supply of 
equipment for various lab of Government Polytechnic 
College, Cherthala . 

Tender No. — 3/2018 
Estimate Amount — 2, 99 ,800 
Cost of tender form : 

Original - 1000 + GST 5 % 

Duplicate - 500 + GST 5 % 

Last date and time of sale of tender form 
27-3 -2018 , 11 .30 a. m . 

Last date and time of receipt of tender form 
27 - 3 -2018, 2 .30 p . m . 

Date and time of opening of tender — 27 - 3 - 2018 , 
3 p . m . 


College of Engineering , 
Thiruvananthapuram . 


( Sd.) 
Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ എ1- 2994/ 2017 . 


2018 മാർച്ച് 3. 


ചേർത്തല ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ 
വിവിധ ലാബുകളിലേക്ക് ഉപകരണങ്ങൾ സപ്ലെ ചെയ്യുന്നതിന് 
മുദ്രവച്ച ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . 


- 


ദർഘാസ് നമ്പർ 3/ 2018 . 
അടങ്കൽ തുക - - 2,99,800 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - - 1,000 + ജി. എസ്. റ്റി 5 % 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - - 500 + ജി . എസ്. റ്റി 5 % 
- ദർഘാസ് ഫോറം വിതരണം ചെയ്യുന്ന അവസാന 
തീയതിയും സമയവും - 27 - 3 - 2018, 11.30 മണി. 

- ദ ർ ഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അ വ സാന 
തീയതിയും സമയവും - 27 -3- 2018 , 2.30 മണി. 

- ദർഘാസ് തുറന്നു പരിശോധിക്കുന്ന തീയതിയും 
സമയവും 27 - 3 - 2018 , 3 മണി. 

ദർഘാസുകൾ രജിസ്റ്റേർഡ് തപാലിൽ ആവശ്യമുള്ളവർ 
അ വ യുടെ വില യോ ടൊപ്പം - 100 അ ധി കം താഴെ 
ഒപ്പിട്ടി രിക്കുന്ന സമക്ഷം 23 - 3 - 2018 , 3 മണിക്ക് മുമ്പായി 
മണിയോർഡർ ആയി ലഭിക്കത്തക്കവിധം അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. 
കൂടാതെ ദർ ഘാ സു കൾ ( പിൻ സി പ്പാൾ, ഗവൺമെന്റ് 
പോളി ടെ ക്നിക് കോളേജ്, ചേർത്തല, ആലപ്പുഴ ജില്ല , 
പിൻ - 688 539 , കേരള -യുടെ ഓഫീസിൽ നിന്നും നേരിട്ട് 
വാങ്ങാവുന്നതാണ്. 


The tender should be superscribed “ Tender 
No. 3/ 2018 for the supply of Equipment to various lab of 
Government Polytechnic College, Cherthala . Late tenders 
will not be accepted . The tender form can be had from the 
Office of the Principal, Government Polytechnic College, 
Cherthala , Alappuzha- 688 539, Kerala on cash remittance. 
Those who require tender form by Registered Post should 
send - 100 extra for each tender besides the cost of the 
tender forms. Money Order is accepted upto 23 - 3 - 2018 , 
3 p . m . Cheques, Postage Stamps , Drafts will not be 
accepted towards the cost of tender forms. The tender 
forms are not transferable . 

As per the tender conditions tenderer should send 
along with this tender an agreement executed and signed 
| in Kerala Stamp Paper of - 200 and EMD 1 % of the cost 

of articles tendered . Tenders without agreement/ EMD will 
be rejected . Details of specifications will be issued along 
with the tender forms. 


Government Polytechnic College , 
Cherthala. 


( Sd.) 
Principal. 


Gaz . No. 12 /2018 /DTP ( Stores Purchase ). 
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ദർഘാസ് പരസ്യം 


Mode of remittance of the cost of Tender Form : in 
cash remittance in the College Office or by Money Order 
addressed to the Principal. Those who want tender form 
by post should remit an additional amount of ` 50 for 
each tender as postage charge . Postal order, Cheque, 
Demand Draft are not acceptable as cost of tender form . 


നമ്പർ പി1- 376/ 2018 . 

2018 ഫെബ്രുവരി 28. 
- കോട്ടയം സർക്കാർ പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ 
ഇലക്ട്രോണിക്സ് എൻജിനീയറിംഗ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ & 
ഇലക്ട്രോണിക്സസ് എൻജിനീയറിംഗ് വിഭാഗ ങ്ങ ളിലേക്ക് 
ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ വിതരണം ചെയ്യുന്നതിനായി മത്സര 
സ്വഭാവമുള്ളതും മുദ്രവെച്ചതുമായ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചു 
കൊള്ളുന്നു . 

ദർഘാസ് നമ്പർ - 7/ 2017 - 18 


- An agreement in Kerala stamp paper worth - 200 is 
to accompany the tender. Tender forms and more details 
of tender can be had from the College Office on all 
working days. 


Government Polytechnic College, 
Kottayam . 


( Sd.) 
Principal. 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


അടങ്കൽ തുക - - 1,80,000. 
നിരതദ്രവ്യം അടങ്കൽ തുകയുടെ 1 % 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ - - 400 + ജി. എസ്. റ്റി 12 % = 448 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - - 200 + ജി . എസ്. റ്റി 12 % = 224 
ദർഘാസ് ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 20- 3- 2018 , 3 മണി. 

ദർഘാസ് ഫോറം സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും -- 21- 3- 2018, 1 മണി. 

ദർഘാസ് തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും 21- 3 - 2018, 
3 മണി. 


ദർഘാസ് ഫോറം തപാലിൽ ലഭിക്കുവാൻ - 50 തപാൽ 
കൂലിയായി അയയ്ക്കേണ്ടതാണ്. പ്രിൻസിപ്പാളിന്റെ പേർക്ക് 
അയയ്ക്കാവുന്ന മണിയോർഡറായി മാത്രമേ ദർഘാസ് വില 
സ്വീകരിക്കുകയുള്ളു. 

ദർ ഘാസ് വില ഓ ഫീസിൽ നേരിട്ട് പണ മായി 
ഒടുക്കാവു ന്നതാണ്. പോസ്റ്റൽ ഓർഡർ, ചെക്ക്, ഡിമാന്റ് 
ഡാഫ്റ്റ് മുതലായവ സ്വീകാര്യമല്ല . 200 മുദ്രപത്രത്തിൽ 
തയ്യാറാക്കിയ സമ്മതപത്രം ദർഘാസിനൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ട 
താണ്. ദർഘാസ് ഫോറവും കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളും 
പ്രവൃത്തി സമയങ്ങളിൽ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭിക്കുന്നതാണ്. 


-- നമ്പർ ഇ - 957 / 2017. 

2018 ഫെബ്രുവരി 23 . 
- ഇലഞ്ഞി ഗവൺമെന്റ് ടെക്നിക്കൽ ഹൈസ്കൂളിലേക്ക് 
- 5 ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളും ( Windows with Auto 
CAD - 3 Nos. Linux - 2 Nos.), 2 ലാപ്ടോപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടറുകളും 
വാങ്ങുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ടെണ്ടറുകൾ 
സീൽ ചെയ്ത കവറിനുള്ളിൽ സൂപ്രണ്ട്, ഗവ . ടെക്നിക്കൽ 

ഹൈസ്കൂൾ, ഇലഞ്ഞി, ഇലഞ്ഞി പി . ഒ., എറണാകുളം ജില്ല , 
പിൻ - 686 665 എന്ന മേൽവിലാസത്തിൽ അയച്ചുതരേണ്ടതാണ്. 
ടെണ്ടർഫോറവും ഉപക ര ണ ങ്ങളുടെ വിശദ വിവര ങ്ങളും 
ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും ലഭ്യമാണ്. ടെണ്ടർ സമർപ്പിക്കുന്ന 
കവറിന് മുകളിൽ ടെണ്ടർ നമ്പരും തുറക്കുന്ന തീയതിയും 
വ്യക്തമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കണം. 

ടെണ്ടർ നമ്പർ 3/ 2017 - 18 
അടങ്കൽ തുക " 2,80,000 
നിരതദ്രവ്യം- 2,800 
ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില : 

ഒറിജിനൽ " 694 ( ° 588 + 18 % വാറ്റ്) 

ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് - 347 ( ° 294+ 18 % വാറ്റ്) 
ടെണ്ടർ ഫോറം വിൽക്കുന്ന അവസാന തീയതിയും 
സമയവും - 24 - 3 - 2018, 3 മണി. 

- ടെണ്ടർ സ്വീക രിക്കുന്ന അ വ സാന തീയതിയും 
- സമയവും 26 - 3 - 2018 , 11 മണി. 

ടെണ്ടർ തുറക്കുന്ന തീയതിയും സമയവും - 26 - 3 - 2018, 
3 മണി. 


No. P1- 376/2018 . 

28th February 2018. 
Sealed & competitive tenders in the prescribed form 
are invited for the supply of Laptop computers for 
Electronics Engineering and Electrical & Electronics 
Engineering Departments of Government Polytechnic 
College , Kottayam at a total cost of < 1 ,80,000 

Tender Number — 7 /2017 - 18 
EMD - 1 % of the total estimate value. 
Cost of tender form : 

Original - 400 + GST 12 % = 448 

Duplicate - 200 + GST 12 % = 224 
Date up to which tender form will be sold 
20-3-2018 , 3 p. m . 

Last Date and time of receipt of tender — 21 -3 - 2018 , 
1 p . m . 


No. E -957/2017. 

23rd February 2018 . 
Sealed tenders are invited for the supply of Desktop 
Computers (Windows with Auto CAD — 3 Nos. and 
Linux - 2 Nos.) and Laptop - 2 Nos. required for this 
Institution . Tenders should be Superscribed Tender No. 
opened date etc . and addressed to Superintendent, 
Technical High School, Elanji P . 0 ., Ernakulam District, 
PIN -686 665. 

Tender No. - 3/2017-18 
Total Destination - 2 ,80, 000 
E . M. D - 2,800 . 


Date and time of opening of tenders — 21 - 3 - 2018 , 
3 p . m . 
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20th MARCH 2018] 


STORES PURCHASE 


435 


Cost of tender form : 

Original - 694 ( - 588 + VAT 18 %) 

Duplicate - 347 ( - 294 + VAT 18 % ) 
Last date and time of selling of tender form 
24- 3- 2018, 3 p . m . 

Last date and time of receipt of tender form 
26-3- 2018, 11 a. m . 

Date and time of opening of tender — 26 - 3 - 2018 , 
3 p . m . 

Tender form and specification of Desktop Computers 
Windows with Auto CAD — 3 Nos. and Linux — 2 Nos . 
and Laptop Computers - 2 Nos. can be obtained from this 
office on all working days . 
Office of the Superintendent, 
Government Technical High School, 

(Sd .) 
Elanji P. O ., Koothattukulam . 

| Superintendent. 


The tenders should be superscripted No. D1/ 1428 /2017 (9 ) 
and addressed to the Principal, Government Polytechnic 
College , Thottada P. O ., Kannur. Last date for receipt of 
tender is 26 - 3 - 2018 at 3 p . m . and tenders will be opened at 
12 Noon on 27 - 3 - 2018 in the presence of such of the 
tenderers or their authorized representatives who may be 
present at that time. Late tenders will not be accepted . 

Intending tenderers may on application to the 
Principal, Government Polytechnic College , Kannur obtain 
the requisite tender forms on which tenders should be 
submitted . Application for the tender forms should be 
accompanied by a cash remittance of - 400 + GST 18 % 
and postal charges which is the price fixed for a form /set 
of forms which is not refundable under any circumstances . 
The tender forms are not transferable . 

- Sale of tender form will be closed at 11 a. m . on 
26 - 3 -2018 . Cheques , Postage Stamps etc . will not be 
accepted towards the cost of forms, nor will the forms 
be sent as per V . P. P. Duplicate tender forms if required 

will be issued at - 200 + GST 18 % and postal charges per 
copy. 
- 1 % of EMD of the quoted amount and furnished 
agreement (Kerala Stamp Paper worth - 200) will also be 
submitted along with tenders . 


പുനർ ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഡി1/ 1428 / 2017 ( 9). 


| 2018 ഫെബ്രുവരി 22. 


LIST OF ITEMS 

Specification 


Item 


Quantity 


No. 
| 1 


- 


2 
3 


Automotive A / C 
trainer kit 
Hydraulic jack 
Clucth assembly 


5 


കണ്ണൂർ ഗവ . പോളി ടെ ക് നിക്ക് കോളേജിലെ 
ഇൻ ഡ സ് ടി യൽ സർ വ്വീ സിംഗ് ആന്റ് മെയ് ന്റെ നൻ സ് 
ലാബിലേക്ക് ആവശ്യമായ ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനുവേണ്ടി 
മുദ്രവച്ച കവറിൽ ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു . 

- ദർഘാസ് സീൽ ചെയ്തവയും കവറിന് പുറത്ത് ദർഘാസ് 
നമ്പരും തീയതിയും ഗവ . പോളി ടെ ക്നിക്ക് കോളേജ്, 
കണ്ണൂരിലെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സർവ്വീസിംഗ് ആന്റ് മെയ്ന്റനൻസ് 
ലാബി ലേക്ക് ഉപ ക ര ണ ങ്ങ ൾ വാ ങ്ങു ന്ന തി നു വേണ്ടി 
എന്നെഴുതിയവയുമായിരിക്കണം. ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന 
അവസാന തീയതി 26 - 3- 2018 , 3 മണിവരെയും അവ 27 - 3- 2018, 
ഉച്ചയ് ക്ക് കൃത്യം 12 മണിക്ക് ദർ ഘാസ് സമർപ്പിച്ച 
സന്നിഹിതരാകുന്നവരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതു 
മാ യി രിക്കും. വൈകി കിട്ടുന്ന ദർഘാസുകൾ യാതൊരു 
കാരണവശാലും പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. പൂരിപ്പിച്ച ദർഘാസുകൾ 
പ്രിൻസിപ്പാൾ, സർക്കാർ പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജ്, കണ്ണൂർ, 
തോട്ടട പി . ഒ ., കണ്ണൂർ- 670 007 എന്ന വിലാ സ ത്തിൽ 
ലഭിക്കേണ്ടതാണ്. 

ദർഘാസ് ഫോറം ഒന്നിന് - 400 + ജി. എസ്. ടി . 18 % + 
തപാൽ ചാർജ് ( മടക്കിക്കിട്ടാത്തത്) അടച്ചാൽ കണ്ണൂർ സർക്കാർ 
പോളിടെക്നിക്ക് കോളേജിലെ ആഫീസിൽ നിന്ന് 26- 3 - 2018 
രാവിലെ 11 മണിവരെ നേരിട്ടോ തപാൽമാർഗ്ഗമോ 
കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. തപാൽ വഴിയുള്ള ഫോറങ്ങളുടെ വില 
മണിയോർഡർ ആയി മാത്രമേ സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളൂ . 
ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ഫോറങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ളവർ - 200 + ജി. എസ്. ടി. 
18 % + തപാൽ ചാർജ് ( മടക്കിക്കിട്ടാത്തത്) കോപ്പി ഒന്നിന് 
കൂടുതൽ നൽകേണ്ടതാണ്. ദർഘാസുകൾ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ 
1 % നിര ത ദ വ്യവും, - 200 മൂല്യമുള്ള കേരള സർക്കാർ 
സ്റ്റാമ്പ് പേപ്പറിൽ കരാറെഴുതി സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 


Cut section model of 
Steering gear box 
Cut section model of 
air braking system 
Cut section model of 
diesel fuel pump 
Cut section model of 
fuel injector 
Gear box 


1 ton capacity 
suitable for light 
motor vehicle 
re -cirulating 
ball type 
suitable for light 
motor vehicle 
suitable for light 
motor vehicle 
suitable for light 
motor vehicle 
suitable for heay 
motor vehicle 
suitable for heay 
motor vehicle 
standard tool 
box 
32 mmm 
0.5 H . P . 
suitable for four cilynder 
four stroke diesel engine 1 
suitable for refrigeration 
and A /C pipe work 1 
soft copper pipes. 


Differential 
assembling unit 
Auto repair tool kit 
with tool box (large) 
Torque wrench 
Centrifugal Pump 
Fuel injection pump 


11 
| 12 


14 


Flaring tool set 


No. D1/ 1428/ 2017 (9 ). 

22nd February 2018. - 
Sealed tenders are invited for the supply of here 
mention the stores briefly with quantity and wherever 
possible quality also ) equipments for Industrial servicing 
and maintenance lab of Govt. Polytechnic College, 
Kannur. 


15 


Pipe cutter 


Government Polytechnic College , 
Kannur. 


(Sd.) 
Principal. 
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